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SHRrNE  OF  OUR  LADY  OF  LA  SALETTE 

Sanctuaire   de    N.    D.    de    La  Salette 
Enfield,  N.  H. 
Our    Lady    of    the    Missions    in    center    of  Rosary 
Pond.    Notre-Dame  des  Missions  au  centre  du  Lac 
du  Rosaire. 
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